جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


5 1 7 : رمز المدرسة : 1059 رقم الصفحة من 1 إلى 7 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: متوسطة جابر بن حيان للبنين 


1 











| 1421911059001 | ابراهيم حبيب ابراهيم حبيب 10 | 66 | 
| 1421911059002 | ابراهيم مالك عبود ياس 10 |0 50 | 
| 1421911059003 _| ابراهيم هاشم سعدون سالم 10 | 50 | 
| 1421911059004 _| احمد ابراهيم وحيد شريف اا | 52 | 
احمد حافظ محمود حسين | اة | 80 | 0 | 53 | نج | 24 
| 1421911059007 _| احمد رائد عامر عيود اا | 62 | 50 | 50 | 50 | نج | 212 
| 1421911059008 _| احمد رفعت عارف عبد اللطيف_ 10 | 50 | 33 | 32 | 50 | مس | 0 
_ 1421911059009 | احمد عادل حسين كاظم 0 | 50 | 36 | 32 | 39 _ 

0 | 121911059010 | احمد عادل محمد جواد ااا | 77 | 78 | 93 | 80 | نجج | 328 
| 059011 | احمد علاء احمد عاصي ااا | 6 | 50 | 50 | 39 | سس | 0 
2 | 1421911059012 | احمد عمر محمد صالج | 6 | 83 | 50 | 59 | نجج | 260 
3 | 121911059013 | اسلام سعد شاكر عبد | 50 | 50 | 37 | 50 | سل | 0 
4 | 1421911059014 _| اسماعيل ابراهيم خليل عبود 1 | 59 | 50 | 33 | 29 | مسل | 0 
5 | 121911059015 | امير محمد عزيز مصطاف | 50 | 50 | 30 | 26 | مس | 0 
6 | 1421911059016 | اياد رعد عبود ياس اا | 70 | 50 | 52 | 50 | نجج | 222 
7 | 1421911059017_] اياد علي عبد الحميد محمود ا | 61 | 50 | 38 | 5 | مس | 0 
18 اياد واثق اسود خلوقي | 50 | 50 | 4 | 6 | مس | 
9 | 121911059019 _| ايسر محمد خزعل عيد الله | 50 | 33 | 73 | 68 | مس | 0 
0 | 1421911059020 _| ايوب حامد عبد الله عواد | 68 | 50 | 50 | 56 | نجج | 224 
21 | 121911059021 _| بلال علاء حسن ثعبان ا | 58 | 50 | 32 | 4 | مسل | 0 
22 |1421911059022 | حذيفه سعيد عبد عباس 0 | 53 | إ4 | 28 | 50 | مسل | 0 
3 | 1421911059023 _| حسام صدام عبد صادق ااا | 72 | ا51 | 5 | 50 | نج | 223 

57 50 28 29 مكمل 


4 | 1421911059024 | حسن حامد عبد الله سلومي 
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برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1059 رق السفحة من 2 إن 2 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: متوسطة جابر بن حيان للبنين 



















1421911055 25 


ين احدمجي دجسم ا 
26 1421911059026 حسين خليل ابراهيم سلوم 
7 | 1421911059027 | حسين علي ابراهيم فرهود 






29 14219110529 حسين محمود اسماعيل عنيفص 


1421911059031 | 31 
1421911059032 | 2 
1421911059033 | 33 
1421911059035 | 35 
1421911059036 | 36 

7 | 1421911059037 | رائد باسم عدنان متحي 0-0200 | 51 | 33 | 21 | 28 | 

8 | 1421911059038 | رسول سعد كاملخلف ___| 53 | 37 | 44 | 6 | 
9 | 1421911059039 | رسول محمد خيري جسام | 65 | 50 | 50 | 42 | مل | 0 

0 | 1421911059040 | رياض سعد عبود صالج ||| 50 | 25 | 24 | 29 | 
41 | 1421911059041 | زيدون احمد كامل محمد __| 57 | 53 | 32 | 50 | مل | 0 

2 | 1421911059042 | سالم صدام حسين عطيه 020202020202 | 55 | 44 | 341 | 341 | 
3 | 1421911059043 | سجاد رائد صباح رشيد | 88 | 67 | 80 | 80 | نجع 0 | 
44 
5 | 1421911059045 | سجاد علاء رشيد محمود | 50 | 34 | %6 | 341 || 
6 | 1421911059046 | سجاد ماهر فاضل علي 2202020200 | غ | 50 | 29 | 27 | 
7 | 1421911059047 | سجاد محمد زهير احمد ||| 57 | 58 | 22 | 44 | ممل | 0 

65 57 58 75 ناجح 


48 1421911059048 سلمان وسام سلمان محمد 255 






14219114 34 














برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1059 رقم السفحة من وال 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية : الرصافة الثانية 
يرب لر 7 للعام الدراسي 2*0 


المدرسة: متوسطة جابر بن حيان للبنين 










| 1421911050049 | سيف علاء سام حمود 0 | 058 | 
8 | 1421611050050 | سيف هيلم حميد ععصي ‏ | 0086| 
51 ]14211105051 | صفام علاء محمد خليقة | 50 
2 | 211050052 | ضياء على صلح مني 50 
9 | 121511050053 | طهحسين خضير عبد 53 
4 | 1421611050054 | طدرعد لمان صن ا | 0081| 
6 | 1421611050055 | طه نصير تيف عبد | 39 
86 | 142111050056 | عبد الحميد عباس حميدتصة ‏ __ | 0050| 
7 | 142111050057 | عبد الخالق مهند جاسم مضه | 0050| 
8 | 1421611050058 | عبد الرحمن احمد عبد الكظمسته__ | 51 | 64 
9 | 1421901050050 | عبد الرحمن بسواصدصلج | 39 | 39 | 25 | 3 
© | 12151105060 | عبد الرحمن صدق نيب سمان___ | 55 | 53 | 35 | 6 | ل | 
65 |0506 | عبد الرحمن صدام حسين علي | 50 | 50 | 50 | 2 | س 
© | 1421911059063 | عبد الرحمن خسان عدنان محمد ____| 89 | 64 | 64 | 69 | س 
4 | 1421911050064 | عبد العزيز كمال محمود سان | 37 | 0ي 35 | 6 
65 | 1421911050065 | عبد القدر حافظ ابراهم جمعه ‏ | غ | 9618 | 25 | 22 
66 | 1421911050066 | عبد له أحمد غضيانيس ‏ | 24 | 2ي | 24 | 55 
97 | 121511059067 | عبد اله جيار ميود قاض | 60 | 57 | 3 | 60 | عسل | 
68 | 1421901050066 | عبد لله ربع هاشم تخي | 29 | 27 | 5 | 3 
© | 950066 | عبد اله عباس علي خرتوي----| 50 | 52 | 32 | 5 | سا 
1421911050070 | عبد الله عار عنانتاصر ‏ | | 3 | 25 | 3 

65 52 51 60 ناجح 


2 ]| 1421911059073 | عبد الله وليد منصور حمد 



















برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1059 ركم السفحة من ' 24 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: متوسطة جابر بن حيان للبنين 


ETERS SE EK EDED TN 
4 
5 
76 
أ‎ 26 | 2 | 7 
| على عمر عبد الصن على | 42 | 50 | 28 | 50 | طش‎ | 142191105079 | 8 
مي | عو | 2 | ص‎ |  _ على مع يد جواد‎ | 142190105060 | 90 
| 42 | 28 | على تصيف جاسم مصد 1 | 38 | عو‎ | 1421611059062 | 8 
| 42 | 38 | على ياس عباس سلما | مو | 1و‎ | 142161105065 | 2 
| 32 | 258 | عمد خلد على غتى  _ | مي | قو‎ | 1421911059084 | © 
عماد وسام زكي احمد ا | 50 | او | وو | وو | سا مث‎ | 1421911050065 | 4 
| 32 | عم خطير جسن ياس 100 | وة | عو | 8ة‎ | 1421911059066 | 95 
| 30 | 2 | غيث ثشر صباح حميد اا | 34 | 7ة‎ | 142191105067 | 6 
فوزي عباس طالب جاسم | 50 | 50 | 50 | 5 | ج‎ |_ 1421911050066 | 7 
| 30 | قتادة غزي مجيد عيدالله_  | 338 | و2 | ئ2‎ |_ 142101105069 | 66 
+ | مؤيد سعد مضود عاصي ا | 37 | 7ة | ي‎ | 1421911050006 | 2 
| 918 | 967 | 25 | محمد ايادجير ذهب 0 | 1ة‎ | 1421911059095 | 4 

30 32 50 50 مكمل 


6 | 1421911059097 | محمد ثامر عباس شهاب 






















برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1059 ركم السفحة من 8 إلى > 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: متوسطة جابر بن حيان للبنين 


إتسلسل]_الرقوالامتطني_ | اسمالطالب ]| العبية | التطيزية | الرياشيات | _الكيمياء | _انتيجة_ | اسجموع_ | 

| 2911055096 | محمد جسممصدمزهر 0 | 50 | 38 | %9 | 37 | 

8 | 1421911059099 | محمد حبيب ابراهيم حبيب ا | 50 | 50 | 89 | 92 | نجج | 281 __ 

© | 1421901059100 | محمد حسين عيودعجه 0 | 31 | صر | 24 | 028 | 

3 ]| 1421911059114 | مرتضى قصي ضمير احمد 222 |2 50 | 35 | 6 | 77 0 
وشي 

























268 






5 | 1421911059116 | مصطفى احمد خالد ر 





فى احعد خان رز | 8 | 2 





0 | 1421911059121 | مصطفى شاكر دلي مناحي 50 50 32 61 مكمل 0 
برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


رمز المدرسة : 1059 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: متوسطة جابر بن حيان للبنين 





رقم الصفحة من 6 إلى 7 






1 | 1421911059122_| مصطفى علاوي نمه جيج 0 | 36 | 23 | %5 | 
2 | 1421911059123 | مصحفى قاسم محمود علوان | 4 | 5 | 50ل 
3 | 1421911059124 | مصطفی ماجد حامد زيدان | 50 | 6 | ااال 








144 142191105 يونس 0 حو خلوفي 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات 


0 | 1421911059131 _| موسى عمار عدنان ناصر ا | غ | 25 | %9 | %7 _ 
1 | 1421911059132 | نورس سعد عيود نايف ااا | 50 | 50 | 33 | 50 | مسل | 08 
2 | 1421911059133 | همام سعد محمد رشيد | 26 | 25 | تع | 22 _ 
3| 1421911059134 | هيثم شاكر خليل محمد جواد ا | 50 | 4 | 50 | 50 | مسل | 0 ا 
4 | 1421911059135 | هيثم عماد هاشم خميس 100000 | 36 | 30 | 42 | 40 | 
5 | 1421911059136_| ياس خضير علوان عيد الله_ 00 | 28 | غ | غ | غ 
6 | 1421911059137_| ياسر سعيد جبر غايب _______ | 40 | 42 | 9 | 28 _ 
7 | 1421911059138_| ياسر عمار فال هليل ااا | 35 | 27 | 27 | 23 _ 
8 | 1421911059139 | يعرب كامل محمد جواد | 50 | 50 | 5 | 50 | اج | 
9 | 1421911059140_| يوسف ثائر عبد الله فتحي | 50 | 53 | 32 | 50 | مل 
0 | 1421911059141 | يوسف فؤاد خضير حمد | 50 | 55 | 4 | 50 | مط | 
1 | 1421911059142 | يوسف ماهر احمد فليج ااا | 50 | 50 | 53 | 50 | اج _ 
2 | 1421911059148_| يوسف محمود عبد الله خضير 0 | 39 | 32 | %7 | 42 _ 
143 الال يشام جسين عبو_______ 0_| 54 | 23 2 طش 





| 35 
6 


4 | 1421911059125 | مصطفى محمد نوري ملوج ا | 76 | 91 | 57 | 9 | نجع | 
5 | 1421911059126_| معاذ حسين عبود عه | 50 | 56 | 5 | 6 | ام _ 













سالم هويدي كريم 
مدير المركز 





238 
315 
221 





200 


203 








مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رع 
رمز المدرسة : 1059 رقم الصفحة من 7 إلى 7 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 







المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: متوسطة جابر بن حيان للبنين 


جود الي انوي 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركل 


